TABLE V 


COAL STRENGTH. 7 . REMOVAL 
EXPERIMENTAL SAMPLES 


TYPE 



BY-PRODUCT 

MANUFACTURING 

LOCATION 

7, REMOVAL 

Marlboro 



None 


R & D 

54 

Marlboro 



10% RKS 


R & D 

61 

Marlboro 



307 o RKS 


R & D 

70 

Parliament 

(HTI 

257) 

07, RKS, 

177, BL 

20th St. 

57 

Parliament 

(HTI 

256) 

47, RKS, 

187, BL 

20th St. 

70 

Marlboro 



07, BL 


R & D 

62 

Marlboro 



107, BL 


R & D 

69 

Marlboro 



207, BL 


R & D 

82 

Marlboro 



307, BL 


R & D 

88 


These data were obtained baaed on 5 minutes testing rather than 
the standard 4 minutes testing. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xgpk0001 





